JOZEF WESS 


REW NYGDRE Sii A RIO NV WY 


zakończył życie w dniu 25 Czerwca r. b. przeżywszy lat 64. 


18% 


Stroskana Żona wraz z Dziećmi zaprasza Kollegów Przyjaciol i Zna- 


jomych na Nabożeństwo do Kościola Parafialnego o godzinie 9 rano, 
dnia 27 b. m. i r. odbyć się mające, zkąd zwłoki przeniesione będą 


na wieczny spoczynek. 


